Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 sierpnia 2006r. 


zmarł 


PROF. DR HAB. MED. LECHOSŁAW CYBULSKI 


emerytowany profesor nadzwyczajny III Katedry i Kliniki Chirurgii 
Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 


W osobie Zmarłego Społeczność Akademicka utraciła 
doświadczonego, cenionego pedagoga, wychowawcę wielu pokoleń 
studentów i lekarzy. 
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